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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 505 

27 Μαΐου 2003 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθ. 18062 

Κατεδάφιση και ανακατασκευή του διατηρητέου κτιρίου 
που βρίσκεται επί της οδού Ακάμαντος 17 στην περιο¬ 
χή Θησείο εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχε¬ 
δίου Αθηνών Ν. Αττικής και καθορισμός ειδικών όρων 
και περιορισμών δόμησης αυτού. 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 110 του Κώδικα 
Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (άρθρο μόνο του κω- 
δικοποιημένου Π. Δ/τοςτηςαπό 14.7.1999-Δ'580), όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 
2831/2000 «Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1577/ 
1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πο- 
λεοδομικές διατάξεις» (Α' 140), καθώς και τις διατάξεις 
της παρ. 5 περιπτ. γ'του ίδιου άρθρου του ως άνω νόμου. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Ατου Ν. 1558/1985 «Κυ¬ 
βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 137) που προστέ¬ 
θηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 154) καιτροπο- 
ποιήθηκε με την παραγρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/ 
1997 (Α' 38). 

3. Την Υ6/31.10.2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και 
της Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλ¬ 
λοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυ¬ 
πουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων» (Β' 1484). 

4. Τις διατάξεις της παρ. Β του άρθρου 1 του Π. Δ/τος 
28/28.1.1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρού¬ 
νται από τον Υπουργό και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες 
διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Περιβάλ¬ 
λοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (Α' 9). 

5. Την από 1.11.2002 αιτιολογική έκθεση της Διεύ¬ 
θυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού - Τμήμα Παραδοσια¬ 
κών Οικισμών. 

6. Την από 18.11.2002 σύμφωνη γνώμη του φερομένου 
ιδιοκτήτη του κτιρίου Αλ. Κυρούση (αριθμ. πρωτ. Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε. 25821/10800/19.11.2002). 

7. Το 8318/1767/18.4.2002 πρωτόκολλο αυτοψίας επι¬ 
κίνδυνα ετοιμόρροπης οικοδομής της Διεύθυνσης Πο¬ 
λεοδομίας του Δήμου Αθηναίων. 


8. Το 6907/1554/26.7.2002 έγγραφο του Τμήματος 
Ελέγχου Κατασκευών της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Ν.Α. 
Αθηνών - Πειραιώς. 

9. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής 
της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του 
οικείου Ο.Τ.Α., αποφασίζουμε: 

1. Επιτρέπεται η κατεδάφιση του κτιρίου (διόροφο επί 
προσόψεως και τετραόροφο στο πίσω τμήμα του με κοι¬ 
νό εσωτερικό ξύλινο κλιμακοστάσιο), που βρίσκεται επί 
της οδού Ακάμαντος 17 στην περιοχή Θησείο εντός του 
εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών (ν. Αττικής), 
το οποίο έχει χαρακτηρισθεί ως διατηρητέο με το από 
17.10.1984π.δ/γμα (Δ'35). 

2. Επιβάλλεται η ανακατασκευή του ως άνω κατεδαφι- 
ζόμενου διατηρητέου κτιρίου, καθώς και των δωμάτων και 
στεγών αυτού με μικροεπεμβάσεις στις όψεις, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του από 15.4.1988 π.δ/τος (Δ' 317). 

3. Στο ως άνω ανακατασκευαζόμενο διατηρητέο κτίριο 
επιτρέπεται: 

- Η κατασκευή νέου φέροντα οργανισμού από οπλισμέ¬ 
νο σκυρόδεμα χωρίς να θιγούν εμπράγματα ομόρων ιδιο¬ 
κτητών. 

- Η αναδιαρρύθμισή του σε όλες τις στάθμες και η με¬ 
τατροπή του σε ενιαία κατοικία. 

- Η κατασκευή ανελκυστήρα από το ισόγειο μέχρι και 
τονΓ όροφο, όπως φαίνεται με τα στοιχεία α, β, γ, δ, αστα 
σχέδια κατόψεων ισογείου Α', Β' και Γ' ορόφων πρότασης. 

- Η κατάργηση του παταριού, όπως φαίνεται μετά στοι¬ 
χεία Α Β Γ ΔΑ, στο σχέδιο αποτύπωσης κάτοψης σκάλας 
παταριού Α' ορόφου. 

- Η ελαφριά μετατόπιση της κεντρικής θύρας εισόδου 
στο κέντρο του υπερκείμενου εξώστη της κύριας όψης 
και η δημιουργία τριών ανοιγμάτων στην πλάγια όψη του 
κτιρίου. 

- Η επανακατασκευή του κεντρικού κλιμακοστασίου μει¬ 
ωμένου ως προς το πλάτος σε σχέση με το αρχικό κλιμα¬ 
κοστάσιο. 

Οι παραπάνω ρυθμίσεις φαίνονται στα τρία (3) δια¬ 
γράμματα της αρχιτεκτονικής μελέτης (αποτύπωσης - 
πρότασης - κάλυψης) σε κλίμακα 1:100, που θεωρήθηκαν 
από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών 
Εφαρμογών με την 18062/2003 πράξη του και που αντί¬ 
τυπά τους σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με την πα¬ 
ρούσα απόφαση. 
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3. α. Ο χρωματισμός των όψεων (κύριας, πλάγιας, ακα¬ 
λύπτου) του κτιρίου γίνονται ως εξής: 

ί) οι αδιάσπαστες επιφάνειες των τοίχων σε απόχρωση 
ώχρας, 

ϋ) η βάση του κτιρίου σε απόχρωση γκρι, 
ίϋ) τα ξύλινα κουφώματα ανοιγμάτων και οι εξώθυρες σε 
απόχρωση καφέ, 

ίν) οι σιδεριές και η αυλόθυρα σε απόχρωση μαύρη, 
ν) τα πλαίσια ανοιγμάτων και τα διακοσμητικά στοιχεία 
σε απόχρωση λευκή. 

4. Η συνολική δομούμενη επιφάνεια του ανακα¬ 
τασκευαζόμενου διατηρητέου κτιρίου ανέρχεται σε 


295,99 τ.μ. και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος ορίζεται 
σε 15,90 μ. 

5. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμε¬ 
να από τις διατάξεις του από 17.10.1984 Π. Δ/τος (Δ'35), 
με το οποίο το κτίριο χαρακτηρίσθηκε ως διατηρητέο. 

6. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 7 Μάίου 2003 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ 





ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΙ'ΡΑΜΜΛ 


ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 


ΚΑΤί 
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<ΑΤΟ'ΡΗ Α' ΟΡΟΦΟΥ 


ΣΚΑΛΑ- ΠΑΤΑΡΙ Α'ΟΡΟΦΟΥ 


ΚΛΤΟΤΠ Β' ΟΡΟΦΟΥ 
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

ΓΜΙΪΛΛΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Λ-ΒΓ-Λ-Ε-Λ) 

Ε ο»κ “ 4,7$ X (9,20 * 9,52)7 * 7,25 (9,52 *■ 9,60)1 +■ 0,45X5,45.2 *0,40X4,15 2 ' 
-44,46 + 69,31 ♦ 1,23 * Ο,ΧΪ » 115,83 μ2 

11ΡΛ1 'ΜΛΤ'ΟΠΟ Π1Μ ΕΝ11 ΔΟΜΗΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 

Δυμ.αη.Ιο. * Ε ««.- 4,65X1,84 = 115,*3 · 8,56 - 107,27 μ2. 

ΓΗ’ΛΓΜΛΤΟΠΟΠ ΙΜΕ.Μ1 ΔΟΜ11ΣΙ1 Α' ΟΡΟΦΟΥ 

Λ»μ.<ΐ7.Λ'θ|>. = Ε οικ.- 5,16X1,84 - 3,29Χ{1,$4-1,06-0,99)2 * 

= 115,83 - 9,49 - $,91 - 100,43 μ2. 

11 ΡΛΓΜΛΤΟI ΙΟ 11ΙΜ ΕΝΙI ΔΟΜΗΣΗ Β ΟΡΟΦΟΥ 

Δομ.αη.Β'ορ. « 7,25Χ<9,52+5,54+4,15)1 * 0,45X5,45/2 +0,40X4,15,2 +0,10X2,87* 
* 69,31 + 1,23 + 0,83 +■ 0,29 - 71,66 μ2. 

ΠΡΛ ί ΛΙΛΤΟΠΟIΗΜ ΕΝΠ ΔΟΝ Π ΙΣΙΕ Γ ΟΡΟΦΟΥ 

Λομ.βΛ,Λ ομ. * 4,35(4,18 -3.β5>*2 + 1,90(2,90-2,65)1 + 1,30X1,40 - 
« 17,47 + 5,27 + 1,82 - 24,56 μ2. 

2 

2!ο*< ν .νι ν-ττόι^χοο©<λ. 6 μ λ 302. ^2 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΓΩΝ 


ΔΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜίΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 


β(μο: 

Α ΗΑΚΑΤΑΣΚεΥΗ 
ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟνκΤΙΡίΟν 

βία* 

ΟΔ. ΑΚΑΜΑΝΤΟί 17-ΘΗΣΕΙΟ 

ιίιοκτπίΐο: 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΥΡΟΥΣΗΪ 


ορ. οχιΔομ Α01 

0(μ<3 ο^ίίβΜ ΑΠΟΤΎΠΩΣΗ 


χΤψΟκβ 


1/100 


Μ ο(.|. 02 


ΑΘΗΝΑ 
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ΚΑΤΟΨΗ Β· ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΤΟΨΗ ΓΌΡΟΦΟΥ ΑΘΗΝΑ 
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 










